Quel coup d'Etat la France met en garde en 2021? 


Coup d'Etat France est le renversement soudain et violent du gouvernement actuel par un petit 
groupe. Un coup d'État est un changement de pouvoir par le haut qui entraîne le remplacement 
immédiat de tout membre de la direction du gouvernement. En France, une telle situation s'était 
produite en raison de 2000 militaires. Selon le Journal du dimanche (JDD) du 3 mai, seize nouveaux 
généraux de l'armée font irruption dans le débat et brisent le silence en révélant qu'une guerre 
hybride a été déclarée à la France. 


Selon des informations exclusives obtenues par Le Parisien et intégralement lues par Lecourrier-du- 
soir.com, 2.000 militaires d'active ont livré une nouvelle plate-forme amère. Les lettres, d'abord des 
généraux à la retraite et postface de soldats en service anonymes, ont soulevé des questions quant à 
savoir si le président français Emmanuel Macron ne parvient pas à garder le contrôle sur l'armée du 


pays. 





Malgré la fureur, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'inquiéter pour l'armée française concernant 
Coup d'Etat France. La majorité reste sans opinion et fidèle à ses positions. Sans aucun doute, 
aucune des lettres n'indiquait que l'armée avait besoin ou allait déclencher un conflit commun, mais 
juste qu'elle était prête à intervenir pour assurer la respectabilité de la France en cas de détresse de 
grande envergure. 


Au contraire, ces intercessions frappantes nous ont sérieusement informés du fait historique de 
l'armée française, de leur relation difficile avec le pouvoir citoyen ordinaire et des risques 
d'instrumentaliser l'islam dans les pourparlers politiques au détriment du traitement des problèmes 
de sécurité communs. 


Le contexte historique 


En 1961, pendant la fin de la domination française en Algérie, un putsch a été lancé par des 
fonctionnaires à Alger. La déception de ce putsch est en grande partie considérée comme un 
moment déterminant dans l'inclusion de l'armée française dans les questions gouvernementales, 
signalant une « défaite des généraux » et la soumission de l'armée à un régime citoyen ordinaire. 


Cependant, ces dernières années, quelques témoins oculaires ont commencé à remettre en question 
la résilience de cette position. Plus précisément, la professionnalisation accrue de la classe des 
fonctionnaires militaires a été présentée comme un danger potentiel. Celui-ci définit également le 
rôle des forces armées dans la lutte contre le terrorisme intérieur. 


L'armée française et l'Islam 


Les deux lettres étaient très explicites en ce qui concerne ce qui a établi le coup d'État France, la 
menace essentielle pour la stabilité de la France - en particulier l'islam et les « concessions » faites 
aux islamistes par la classe politique française. C'est dangereux notamment parce qu'il n'y a aucune 
preuve que la fondation française ait fait des concessions à l'islamisme, que ce soit sur le sol français 
ou à l'étranger. 


Tous ces problèmes définissent clairement que la France va être confrontée à d'importants 
problèmes de sécurité intérieure. L'expansion des armes militaires lourdes en France, par exemple la 
Kalachnikov AK-47, reste un problème majeur pour les forces de l'ordre à travers le pays. Aussi, la 
France, et plus particulièrement les zones rurales dégradées distinguées dans la seconde lettre des 
fonctionnaires en poste comme motif essentiel de leur intervention, connaissent des problèmes 
sociaux importants et archivés en matière de logement et de chômage. 


Dans tous les cas, ce qui n'est pas vraiment notable en dehors de la France, c'est la menace critique 
pour la stabilité et la sécurité posée par des réseaux du crime organisé armé incroyablement 
efficaces et bien équipés qui travaillent à plusieurs niveaux à l'intérieur du pays de plusieurs 
manières peuvent provoquer un coup d'État France. Ces « narco-bandits » laïcs et multiculturels, qui 
partagent à toutes fins utiles davantage avec leurs frères criminels d'Italie, des Balkans et sans aucun 
doute des États-Unis, abordent les problèmes critiques de sécurité en France. 


